


A NEW VARIETY OF ACHYRANTHES BIDENTATA 
BI. (AMARANTHACEAE) FROM SICHUAN 
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Achyranthes bidentata Blume var. Villosa J. L. Lin, var. nov. 

A var. bidentata differt. plantis ubique dense villosis, foliis ellipticis, interdum obova- 
to-ellipticis, punctatis, apice breviter acuminatis vel longe acuminatis, basi late cuneatis in- 
terdum obtuso-cuneatis, spicis longioribus, 5~15 cm longis, perianthiis manifeste vel leviter 
obscure trinerviis. 

Sichuan (p9 )I|): Xichang (Pj E). Mapingba (Z5 FHI); alt. 1600m, 1995-10-27, J. 
L. Liu (XI) Æ pk) 601 (holotype deposited in herbarium, Xichang Agricultural School, 
Sichuan). 
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EFRR FRE MAUB LE SUHLREUAE CBELISURL IP RE ^E BR A. bidentata Blume var. 
japonica Miq. REF A. aspera L. RÆ. 
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